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POMMES DE TERRE 


ipRITHORE : Les premières larves sont écloses. Il convient donc de surveiller les plantations 
et d'intervenir s'il y a lieu* 

Des échecs de traitement nous sont signalés, plus nombreux chaque année, avec les 
matières actives qui jusqu'à présent avaient donné satisfaction. Il n'est pas impossible 
que ces insectes soient devenus résistants à de tels produits. Cependant cela n’a pa3 encore 
été prouvé. Mais l’absence de résultats peut avoir aussi d’autres causes ; c’est pourquoi 
nous attirons l’attention des producteurs sur deux points ; nécessité : 

- d’une part, d’intervenir quand les larves ont la grosseur d’un grain de blé. De ce 
fait les éclosions échelonnées peuvent demander deux applications ; 

- d’autre part, de respecter les doses conseillées qui, lorsqu’ elles sont données à 
hectolitre de bouillie, le sont sur la base d'un débit hectare de 1.000 litres, ce qui impo- 
se d’augmenter la concentration hectolitre lorsque la quantité pulvérisée hectare diminue 
comme l’indique le tableau ci-dessous : 
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